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  مقاطع المجالس الفقهية

  رجل نسي في الصلاة في الركوع أن يقول سبحان ربى العظيم فقال سبحان ربي الأعلى ولم يدرك ذلك إلا بعد

  محمد هشام طاهري


  
  يقول السائل آآ رجل نسي في الصلاة في الركوع ان يقول سبحان ربي العظيم. فقال سبحان ربي الاعلى يدرك ذلك الا بعد فوات الركن. فما العمل؟ هل يسجد للسهو؟ باتفاق العلماء ان الانسان اذا اخطأ
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  فقال بدل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى ان صلاته لا تبطل. واختلفوا في حكم سجود السهو لو سجد للسهو في هذه الحالة كان افضل لا على سبيل الوجوب. لو سجد للسهو
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  في هذا الموضع لكان افضل لا سيما عند الحنابلة ولكن ليس على سبيل الوجوب
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